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1-1-2) 



Fpi 


Permettre au cariste de deplacer la palette en toute securite. 


Fp 2 


Permettre au cariste de soulever et deposer la palette en gardant les fourches horizontales. 


Fci 


S' adapter au cariste (Ergonomie). 


Fc 2 


Etre autonome en energie electrique. 


FC3 


Resister au passage du transpalette charge. 


FC4 


S' adapter au format normalise de la palette. 
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1-1-3) 



Alimenter 



Batterie 



Alimenter 



Acquerir 



Traiter 



CaDteurs 



Groupe hydraulique 



Communiquer 



Carte electronique 



Distribuer 



Variateur de 
vitesse 



Distribuer 



Hacheur 



Distribuer 



Distributeur 



Convertir 



Moteur electrique 
de traction 



Convertir 



Moteur a 
courant continu 



Convertir 



Verin 



Vers Timon de 
commande 



Transmettre 



Reducteur et 
renvoi d' angle 



Transmettre 



Reducteur a 
engrenages 



Transmettre 



Sy steme a 
parallelogramme 



Palette en 

Position 

initiale 



Roue + 
Sol 



Fourches 



Palette en 

Position 

finale 
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2-2-1) 



m 


d 


EVi 


EV 2 


0 


0 
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0 



2-2-2) 

Aleas de fonctionnement. 
2-2-3) 

EA + = md ; EA~ = md 



2-2-4) 




2-3-1) 
2-3-2) 



3-1-1) F t = tg(j).F N = 0,8.942,5 = 754 N. 

3-1-2) - Cr = F t .D/2 = 754.250/2.(10" 3 ) = 94,25 Nm. 

-D r = V/(D 4-2) = 10 4 /3600/0,125 = 22,22 rd/s. 
3-1-3) - k = (23.6)/(37.64) =0,058. 

-K = a / O m = Q r /k = 22,22/0,058 = 383,10 rd/s. soit N m = 3658,33 t r /mn. 
3-1-4) -rL=P r /P m =C r . a /C m .Q m ->C m = C r . a /Q m . il= 22,22.94,25/(0,9.383,10) = 6,07 Nm. 
-p m = C m .a m = 6,07.383,10 = 2,32 kW. 
Pm < 3kW. 

3-2-1) W b = 450.24 = 10800 wh. 



3-2-2) 

a) Tableau 



ti= 3 s 


t 2 =6,2s 


t 3 = 36s 


t 4 = 1,6s 


t 5 = 1,9s 


t 6 = 2,ls 


t 7 = 4,6s 


t 8 = 30s 


t 9 = 2,6s 


Wi=l,91 wh 


W 2 =5,16Wh 


W 3 =30wh 




W 5 =0,05Wh 


W 6 =0,05wh 


W 7 =2,5Wh 


W 8 =8,33wh 
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(V) 



b) t c = t x + t 2 + t 3 + t 4 + t 5 + t 6 + t 7 + t 8 + t 9 = 88 s. 

c) W c = Wj + W 2 + W 3 + W 5 + W 5 + W 6 + W 7 + W 8 = 48 wh. 

3-2-3) 

continue/alternative (7~). 
3-2-4) 

t u = (10800/46,5).90 /3600 ~ 6h. 
3-2-5) 

Pour charger un camion, il faut : 
20.90/3600 = 0,5 h 

En 6h, on charge 12 camions, nc = 12 camions 

3-2-6) 

Pour charger un camion, il faut 0,5 h et pour charger 14 camions il faut 7h. 

t' u = (W'b/46,5).90 /3600 = 7 

W'b = 13020 Wh. C = 13020/24 = 542,5 Ah. 

On a interet a changer la batterie. 
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